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SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcune specialità medicinali pèr uso umano 


Verona: 


Medicinale 
Confezione 


Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 885 del 26 luglio 2006 


La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora registrati a nome della società 
Fresenius Kabi Italia S.p.A. (codice fiscale 00227080231), con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41#43, 37063 - Isola della Scala - 


AIC N° 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FRESENIUSKABI ITALIA 


030757013 - FLACONE 50 ML 
030757025 - FLACONE 100 ML 
030757037 - FLACONE 250 ML 
030757049 - FLACONE 500 ML 
030757052 - FLACONE 1000 ML 
030757064 - FLACONE 1000 ML PER IRRIGAZIONI 
030757076 - FLACONE 2000 ML PER IRRIGAZIONI 
030757088 - FLACONE 3000 ML PER.IRRIGAZIONI 
030757090 - FLACONE 5000 ML PERA|RRIGAZIONI 
030757102 - FLAGONE 6000 ML PER IRRIGAZIONI 
030757114 - 1 FIALA 1 ML 
030757126 - 2 FIALE 1 ML 
030757138 - 3 FIALE 1 ML 
030757140 - 4 FIALE 1 ML 
030757153 - 5 FIALE 1 ML 
030757165 - 6 FIALE 1 Ml 
030757177 - 7 FIALE 4. ML 
030757189 - 8 FIALE,1 ML 
030757191 - 9 FIALE 1 ML 
030757203 - 10 FIALE 1 ML 
030757215 - 1 FIALA 2 ML 
030757227 - 2 FIALE 2 ML 
030757239 3 FIALE 2 ML 
030757244 >4 FIALE 2 ML 
030757254 +5 FIALE 2 ML 
030757266 - 6 FIALE 2 ML 
03075728 - 7 FIALE 2 ML 
030757280 - 8 FIALE 2 ML 
030757292 - 9 FIALE 2 ML 
030757304 - 10 FIALE 2 ML 
030757316 - 1 FIALA 3 ML 
030757328 - 2 FIALE 3 ML 
030757330 - 3 FIALE 3 ML 
030757342 - 4 FIALE 3 ML 
030757355 - 5 FIALE 3 ML 
030757367 - 6 FIALE 3 ML 
030757379 - 7 FIALE 3 ML 
030757381 - 8 FIALE 3 ML 
030757393 - 9 FIALE 3 ML 
030757405 - 10 FIALE 3 ML 
030757417 - 1 FIALA 5 ML 
030757429 - 2 FIALE 5 ML 
030757431 - 3 FIALE 5 ML 
030757443 - 4 FIALE 5 ML 
030757456 - 5 FIALE 5 ML 
030757468 - 6 FIALE 5 ML 
030757470 - 7 FIALE 5 ML 
030757482 - 8 FIALE 5 ML 
030757494 - 9 FIALE 5 ML 
030757506 - 10 FIALE 5 ML 
030757518 - 1 FIALA 10 ML 
030757520 - 2 FIALE 10 ML 
030757532 - 3 FIALE 10 ML 
030757544 - 4 FIALE 10 ML 
030757557 - 5 FIALE 10 ML 
030757569 - 6 FIALE 10 ML 


n 
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Confezione 


Medicinale 


Confezione 
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AIC N° 


AIC N° 


030757571 - 7 FIALE 10 ML 

030757583 - 8 FIALE 10 ML 

030757595 - 9 FIALE 10 ML 

030757607 - 10 FIALE 10 ML 

030757619 - 1 FIALA 20 ML 

030757621 - 2 FIALE 20 ML 

030757633 - 3 FIALE 20 ML 

030757645 - 4 FIALE 20 ML 

030757658 - 5 FIALE 20 ML 

030757660 - 6 FIALE 20 ML 

030757672 - 7 FIALE 20 ML 

030757684 - 8 FIALE 20 ML 

030757696 - 9 FIALE 20 ML 

030757708 - 10 FIALE 20 ML 

030757710 - 1 CONTENITORE PLASTICA 1 ML 
030757722 - 2 CONTENITORI PLASTICA 1 
030757734 - 3 CONTENITORI PLASTICA 1 
030757746 - 4 CONTENITORI PLASTICA 1 
030757759 - 5 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
030757761 - 6 CONTENITORI PLASTICA 1 
030757773 - 7 CONTENITORI PLASTICA 4 
030757785 - 8 CONTENITORI PLASTICA 1 
030757797 - 9 GONTENITORI PLASTICA? 
030757809 - 10 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
030757811 - 1 CONTENITORE PLASTIGA 2 ML 
030757323 - 2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030757835 - 3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030757847 - 4 CONTENITORMPLASTICA 2 ML 
030757850 - 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030757862 - 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030757874 - 7 CONTENITORYPLASTICA 2 ML 
030757886 - 8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030757898 - 9 CONTENRORI PLASTICA 2 ML 
030757900 - 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030757912 - 1 CONTENITORE PLASTICA 3 ML 
030757924 - 2 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757936 - 3 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757948 --4 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757951/-,5 GONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757963*6/CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757975 - 7 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757987 - 8 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
030757999 - 9 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 


Serie generale - n. 185 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FRESENIUS KABI ITALIA 


031917014 - 10 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
031917026 - 1 CONTENITORE PLASTICA 5 ML 
031917038 - 2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917040 - 3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917053 - 4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917065 - 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917077 - 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917089 - 7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917091 - 8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917103 - 9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917115 - 10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
031917127 - 1 CONTENITORE PLASTICA 10 ML 
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Confezione 
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AIC N° 


031917139 - 2 CONTENITORI PLASTICA 
031917141 - 3 CONTENITORI PLASTICA 
031917154 - 4 CONTENITORI PLASTICA 
031917166 - 5 CONTENITORI PLASTICA 
031917178 - 6 CONTENITORI PLASTICA 
031917180 - 7 CONTENITORI PLASTICA 
031917192 - 8 CONTENITORI PLASTICA 
031917204 - 9 CONTENITORI PLASTICA 


031917216 - 10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
031917228 - 1 CONTENITORE PLASTICA 20 ML 


031917230 - 2 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917242 - 3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917255 - 4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917267 - 5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917279 - 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917281 - 7 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917293 - 8 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
031917305 - 9 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 


031917317 - 10 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
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031917329 - SACCA FLESSIBILE 50 ML (sospesa) 

031917331 - SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 
031917343 - SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 
031917356 - SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 


031917368 - SACCA FLESSIBILE 1000 MI 


031917370 - "SOLVENTE PER USO PARENTERALE"FLACONE PLASTICA 250 


ML (sospesa) 


031917382 - CONTENITORE RIGID@ PLASTICA 500 ML 

031917394 - SACCA FLESSIBILE 1000ML PER IRRIGAZIONI 
031917406 - SACCA FLESSIBILE 2000 ML PER IRRIGAZIONI 

031917418 - SACCA FLESSIBILE\3000 ML PER IRRIGAZIONI 
031917420 - SACCA FLESSIBILE 5000 ML PER IRRIGAZIONI 
031917432 - SACCA FLESSIBILE 6000 ML PER IRRIGAZIONI (sospesa) 
031917444 - CONTENITORE RIGIDO PLAST 1000 ML PER IRRIGAZIONI 
031917457 - CONTENITORE RIGIDO PLAST 5000 ML PER IRRIGAZIONI 


(sospesa) 


031917469 - 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML (sospesa) 
031917471 - 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 
031917483 - 5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML (sospesa) 
031917495 - 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML (sospesa) 
031917507 - 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 
031917519 6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML (sospesa) 


031917521, - "SOLVENTE PER USO PARENTERA 


(CON SOVRASACCA) DA 50 ML 


03191,7533 - "SOLVENTE PER USO PARENTERA 


(CON SOVRASACCA) DA 100 ML 


031917545 - "SOLVENTE PER USO PARENTERA 


(CON SOVRASACCA) DA 250 ML 


031917558 - "SOLVENTE PER USO PARENTERA 


(CON SOVRASACCA) DA 500 ML 
031917560 - "SOLVENTE PER USO PARENTERALE" 1 SACCA FREEFLEX 


(CON SOVRASACCA) DA 1000 ML 


LE" 1 SACCA FREEFLEX 


LE" 1 SACCA FREEFLEX 


LE" 1 SACCA FREEFLEX 


LE" 1 SACCA FREEFLEX 


031917572 - " SOLUZIONE PER USO PARENTERALE" 49 FLACONI VETRO 100 


ML 


031917584 - "SOLUZIONE PER USO PARENTERALE" 24 FLACONI VETRO 250 


ML 


031917596 - "SOLUZIONE PER USO PARENTERALE" 12 FLACONI VETRO 


1000 ML 
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Confezione  AIC N° 031917608 - " SOLUZIONE PER USO PARENTERALE" 20 FLACONI IN VETRO 


031917610." La PER USO PARENTERALE" 24 FLACONI IN PP 500 
031917622 - ‘SOLVENTE PER USO PARENTERALE" 10 SACCHE FLEEFLEX 
031917634 -" SI VENE PER USO PARENTERALE " 60 STRIP DA 5 FIALE DA 
10 ML 
Medicinale ADDAMEL N 
Confezione — AIC N° 029231026 - i PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"20 FIALE 10 
Medicinale ANTICOAGULANTE ACD FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AIC N° 030760019 - FORMULA A 500 ML 
030760021 - FORMULA B 62,5/350 ML 
030760033 - FORMULA B 100/500 ML 
030760045 - FORMULA A FLACONE 250 ML (sospesa) 
030760058 - FORMULA A SACCA FLESSIBILE 250 ML 
030760060 - FORMULA A SACCA FLESSIBILE:500 ML 


Medicinale ANTICOAGULANTE CPD FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AIC N° 031375013 - FLACONE 350 ML 
031375025 - FLACONE 500 ML 
031375037 - SACCA FLESSIBILE\350 ML (sospesa) 
031375049 - SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 


Medicinale BIOPLEX EPATO 
Confezione = AIC N° 028484018 - "POLVERE,PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML 


Medicinale BIOPLEX NEFRO 
Confezione —AIC N° 028485011 - "POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML 


Medicinale BIOPLEX.NORMO 


Confezione  AIC N° 027402039 *"10 G/250 ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 

FLACONE 250 ML + TRANSFER SET 

027402041 - "25 G/250 ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 
FLACONE 250 ML + TRANSFER SET 

027402054 - "50 G/500 ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 
FLACONE 500 ML + TRANSFER SET (sospesa) 

027402066 - SACCA IN EVA 3 LITRI/50 G (sospesa) 

027402078 - "75 G/500 ML POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 
FLACONE 500 ML + TRANSFER SET (sospesa) 

027402080 - SACCA IN EVA 3 LITRI/75 G (sospesa) 

027402092 - SACCA IN EVA 3 LITRI/100 G (sospesa) 

027402104 - "800"SACCA EVA 5 LITRI/800 G (sospesa) 
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Medicinale CALCIO E MAGNESIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 031905019 - 1 MEG/ML 10 FIALE 10 ML 
031905021 - 1 MEC/ML 100 FIALE 10 ML 
031905033 - 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 1MEQ/ML 
031905045 - 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 1IMEQ/ML (sospesa) 
031905058 - " 1 MEQG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 
60 STRIP DA 5 FIALE DA 10 ML 


Medicinale COD N70 
Confezione  AIC N° 028598011 - "POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLAGONE 500 
ML 
Medicinale ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 
FRESENIUS KABI ITALIA 
Confezione AICN° 030764056 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
030764068 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 
(sospesa) 
030764070 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
030764082 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE“FLACONE PLASTICA 250 ML 
(sospesa) 
030764094 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 
(sospesa) 
030764106 - "II SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
030764118 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
030764132 - "Il SOLUZIONE RER INFUSIONE" FLACONE VETRO 100 ML 
030764144 - "II SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 250 ML 
030764157 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 500 ML 
030764169 - "Il SOLUZIONE-PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 1000 ML 


030764171 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 100 ML 
030764183 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 250 ML 
030764195 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 500 ML 
030764207 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 1000 ML 
030764219 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI IN VETRO 500 ML 
030764221 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI VETRO 500 ML 


Medicinale ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 032645078 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 
(sospesa) 
032645020 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
032645032 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
032645044 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 1000 ML 
(sospesa) 
032645057 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 100 ML 
032645069 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 250 ML 
032645071 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 500 ML 
032645083 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE VETRO 1000 ML 
032645095 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 
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Medicinale 


Confezione 


Medicinale 


Confezione 


Medicinale 


Confezione 


Medicinale 


Confezione 
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AIC N° 


AIC N° 


AIC N° 


AICNS 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
GLUCONATO FRESENIUS KABI ITALIA 


030765010 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE VETRO 100 ML 


030765022 - "“SOLUZIO 
030765034 - "SOLUZIO 
030765046 - "SOLUZIO 
030765059 - "SOLUZIO 


(sospesa) 


030765061 - "SOLUZIO 


(sospesa) 


030765073 - "SOLUZIO 


NE PER INFUSIONE"FLACONE VETRO 250 ML 
NE PER INFUSIONE"FLACONE VETRO 500 ML 
NE PER INFUSIONE"FLAGONE VETRO 1000 ML 
NE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 500,ML 


NE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 1000 ML 


NE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA RIGIDO 500 


ML (sospesa) 


030765085 - "SOLUZIO 


NE PER INFUSIONE"FLACONE RIGIDO PLASTICA 1000 


ML (sospesa) 
030765097 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI IN VETRO 500 ML 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO 
FRESENIUS KABI ITALIA 


031380013 - FLACONE 
031380025 - "SOLUZIO 
031380037 - "SOLUZIO 
031380049 - FLACONE 


100 ML 

NE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 ML 
NE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML 
1000 ML 


031380052 - SACCA FLESSIBILE 500 MLsospesa) 

031380064 - SACCA FLESSIBILE 1000ML (sospesa) 

031380076 - CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML (sospesa) 
031380088 - CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML (sospesa) 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO 
GLUCONATO FRESENIUS KABI ITALIA 


031381015 - "SOLUZIO 
031381027 - "SOLUZIO, 
031381039 - "SOLUZIO 
031381041 - "SOLUZIO 
031381054 - "SOLUZIO 


(sospesa) 


031381066 4 "SOLUZIO 


(sospesa) 


031381078="SOLUZIO 


NE PER INFUSIONE"FLACONE 100 ML 

NE PER INFUSIONE"FLACONE 250 ML 

NE PER INFUSIONE"FLAGONE 500 ML 

NE PER INFUSIONE"FLACONE 1000 ML 

NE PER INFUSIONE"SAGGA FLESSIBILE 500 ML 


NE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 1000 ML 


NE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 500 ML 


(sospesa) 
031381080 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI 500 ML 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 
FRESENIUS KABI ITALIA 


031382017 - "SOLUZIO 
031382029 - "SOLUZIO 
031382031 - "“SOLUZIO 
031382043 - "SOLUZIO 
031382056 - "SOLUZIO 


NE PER INFUSIONE"FLACONE 100 ML 

NE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML 

NE PER INFUSIONE"FLACONE 500 ML 

NE PER INFUSIONE"FLACONE 1000 ML 

NE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 500 ML 


(sospesa) 
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Confezione  AIC N° 031382068 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
031382070 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
031382082 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI 500 ML 


Medicinale ELETTROLITICA Di REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO 
FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione = AIC N° 031383019 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 100 ML 
031383021 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 250 ML 
031383033 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 500 ML 
031383045 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 1000 ML 
031383058 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 500 ML 

(sospesa) 
031383060 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 1.000 ML 
(sospesa) 
031383072 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
031383084 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE "20. FLACONI 500 ML 


Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERIGCA FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AIC N° 030761011 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE "FLACONE 250 ML 
030761023 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 500 ML 
030761035 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 1000 ML 
030761047 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 500 ML 

(sospesa) 
030761050 - "SOLUZIONE PER*NFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
030761062 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
030761074 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 1000 ML 
(sospesa) 
030761086 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 


Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AIC N° 031376015) FLACONE 50 ML 
031376027+,FLACONE 100 ML 
031376039 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 ML 
031376041 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML 
0313/6054 - FLACONE 1000 ML 
031376066 - SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 
031376078 - SACCA FLESSIBILE 1000 ML (sospesa) 
031376080 - CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML (sospesa) 
031376092 - CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML (sospesa) 
031376104 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA "20 FLACONI 500 

ML 
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Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 031377017 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 50 ML 
031377029 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 100 ML 
031377031 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLAGONE 250 ML 
031377043 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
031377056 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 1000 ML 
031377068 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 500 ML 

(sospesa) 
031377070 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
031377082 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"GONTENITORE RIGIDO PLASTICA 
500 ML (sospesa) 
031377094 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE"GONTENITORE RIGIDO PLASTICA 
1000 ML (sospesa 
031377106 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE " 24 FLACONI 250 ML 
031377118 -" SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLAGONI"500 ML 


Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE FRESENIUS KABLITALIA 


Confezione  AIC N° 030763015 - "I" FLACONE 50 ML 

030763027 - "| SOLUZIONE PER INFUSIONE:ENDOVENOSA" FLACONE 100 
ML 

030763039 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONBENDOVENOSA" FLACONE 250 
ML 

030763041 - "I SOLUZIONEPER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML 

030763054 - "I" FLACONE1000 ML 

030763066 - "Il" FLACONE 50 ML 

030763078 - "Il SOLUZIONE PER\NFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 100 
ML 

030763080 - "Il SOLUZIONE PER'INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 
ML 

030763092 - "Il SOLUZIONE.PERFUSIONALE" FLACONE 500 ML 

030763104 - "Il" FLACONE, 1000 ML 

030763116 - "III SOLUZIONE PERFUSIONALE" FLACONE 50 ML 

030763128 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 100 


ML 

030763130 - "III SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 
ML 

030763142 - MI. SOLUZIONEPER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 
ML 


030763155 "III" FLACONE 1000 ML 

030763167 "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030763179 - "I" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML (sospesa) 

030763181 - "Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030763193 - "Il" SACCA FLESSIBILE 1000 ML (sospesa) 

030763205 - "II" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML (sospesa) 

030763217 - "Il" GONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML (sospesa) 

030763229 - "Ill" SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030763231 - "III" SACCA FLESSIBILE 1000 ML (sospesa) 

030763243 - "III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML 

030763256 - "III" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML (sospesa) 

030763268 - " Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 24 FLACON IN 
VETRO 250 ML 
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Confezione AIC N° 030763270 - " Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 20 FLACONI 
IN VETRO 500 ML 
030763282 - " Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 24 FLACONI 
IN POLIPROPILENE 500 ML 
030763294 - " | SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 20 FLACONINS500 
ML 


Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO 
FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 033549015 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 6/SACCHE DA 2L 


Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO 
FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AIC N° 031379011 - FLACONE 100 ML 
031379023 - FLACONE 250 ML 
031379035 - FLACONE 500 ML 
031379047 - FLACONE 1000 ML 
031379050 - "Ill" SACCA FLESSIBILE 500 ML.(sospesa) 
031379062 - "Ill" SACCA FLESSIBILE 1000,ML 
031379074 - "Ill" CONTENITORE RIGIDOPLASTICA 500 ML (sospesa) 
031379086 - "Ill" CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML (sospesa) 


Medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 031378019 - "Ill SOLUZIONE PER\NFUSIONE" FLACONE 100 ML 
031378021 - "Ill SOLUZIONE RERLINFUSIONE"” FLACONE 250 ML 
031378033 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 
031378045 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 
031378058 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 

(sospesa) 
031378060 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
(sospesa) 
031378072 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 
031378084 - "It SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 1000 ML 
(sospesa) 
031378096 - "ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 


Medicinale ELETTROLITICA SELETTIVA FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione = AIC N° 030742011 - FLACONE 250 ML 
030742023 - FLACONE 500 ML 


Medicinale GELPLEX 


Confezione AIC NS 026253017 - "50 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONE 500 ML 
026253029 - SOLUZ PER INFUSIONE SACCA PVC 500 ML (sospesa) 
026253031 - "50 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 


10-8-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 185 


Medicinale GLICEROLO CON SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 
Confezione — AIC N° 030768016 - "10% + 0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE VETRO 250 
ML 
030768028 - "10% + 0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE VETRO, 500 
ML 
030768030 - "10%+ 0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 
500 ML 


030768042 - "10%+0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 
500 ML (sospesa) 

030768055 - "10%+0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 
1.000 ML (sospesa) 

030768067 - "10%+0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE/PLASTICA 
250 ML (sospesa) 

030768079 - "10% + 0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI IN 
VETRO 250 ML 

030768081 - "10% + 0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE"20/FLACONI IN 
VETRO 500 ML 

030768093 - "10% + 0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI IN 
PLASTICA 500 ML 


Medicinale GLICINA FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione — AIC N° 031918016 - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI ECACONE 3000 ML 
031918028 - SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML 
031918030 - SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI 
031918042 - SACCA FLESSIBILE 5000ME, SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI 


Medicinale GLICINA CON MANNITOLO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIG N° 031919018 - FLACONE 3000 ML 
031919020 - FLACONE 5000 ML 
031919032 - SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI 
(sospesa) 
031919044 - SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI 
(sospesa) 


Medicinale GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 031385014 - "I" FLAGONE 50 ML 
031385026 - "FLACONE 100 ML 
031385038 - IlFLACONE 250 ML 
03138504041" FLACONE 500 ML 
03138505%- "I" FLACONE 1000 ML 
031385065 "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 50 ML 
031385077 - "II SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 100 


ML 

031385089 - "II SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 
ML 

031385091 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 
ML 


031385103 - "Il" FLACONE 1000 ML 

031385115 - "I" SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 
031385127 - "I" SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 
031385139 - "I" SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 
031385141 - "I" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 
031385154 - "I" FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 
031385166 - "I" FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 


14 


10-8-2006 


Confezione 


Medicinale 


Confezione 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 185 


AIC N° 


AIC N° 


031385178 - "Il" SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 
031385180 - "Il" SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 
031385192 - "Il" SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 
031385204 - "Il" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 
031385216 - "Il" FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 
031385228 - "Il" FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 


GLUCOSIO CON SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 


031386016 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 50 ML 
031386028 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 1006ML 
031386030 - "| SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250. MI 
031386042 - "| SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500ML 
031386055 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE-1000 ML 
031386067 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 50 ML 
031386079 - "Il SOLUZIONEPER INFUSIONE " FLACONE "100 ML 
031386081 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250 ML 
031386093 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE " FCACONE 500 ML 
031386105 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLAGONE 1000 ML 
031386117 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE& FDACONE 50 ML 
031386129 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 100 ML 
031386131 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE* FLACONE 250 ML 
031386143 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
031386156 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 


031386168 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 100 ML 
(sospesa) 

031386170 - "I SOLUZIONE PER INFYSSIONE" SACCA FLESSIBILE 250 ML 
(sospesa) 

031386182 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 
(sospesa) 

031386194 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML 
(sospesa) 

031386206 - "I SOLUZIONE-PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 
(sospesa) 

031386218 - "I SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 

031386220 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 100 ML 
(sospesa) 

031386232 - AI SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 250 ML 
(sospesa) 

031386244*"Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 
(sospesa) 

031386257 "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML 
(sospesa) 

031386269 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 
(sospesa) 

031386271 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 

031386283 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 100 ML 
(sospesa) 

031386295 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 250 ML 
(sospesa) 

031386307 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 
(sospesa) 

031386319 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML 
(sospesa) 
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Confezione AIC N° 031386321 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 

(sospesa) 

031386333 - "Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
(sospesa) 

031386345 - "2,5% + 0,45% Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA 
FREEFLEX (CON SOVRASACCA) DA 50 ML 

031386358 - "2,5% + 0,45% Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA 
FREEFLEX (CON SOVRASACCA) DA 100 ML 

031386360 - "2,5% + 0,45% Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA 
FREEFLEX DA 250 ML 

031386372 - "2,5% + 0,45% Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA 
FREEFLEX DA 500 ML 

031386384 - "2,5% + 0,45% Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA 
FREEFLEX DI TIPO SF 150 DA 1000 ML 

031386396 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONNIN VETRO 250 ML 

031386408 - "Il SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI IN VETRO 500 ML 

031386410 - "2,5% + 0,45% Ill SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 SAGCHE 
FLEEFLEX DA 1000 ML 


Medicinale GLUCOSIO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione = AIC N° 030769018 - "5% SOLUZIONE PERFUSIONALE"= FLACONE 50 ML 

030769020 - 5% FLACONE 100 ML 

030769032 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML 

030769044 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 

030769057 - 5% FLACONE 1000 ML 

030769069 - 10% FLACONE 50 ML 

030769071 - 10% FLACONE 100 ML 

030769083 - 10% FLACONE 250/ML 

030769095 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 

030769107 - 10% FLACONE 1900;ML 

030769119 - "20% SOLUZIONEPER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 50 
ML 

030769121 - "20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
100 ML 

030769133 - "20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
250 ML 

030769145 - "20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
500 ML 

030769158 - 20% FLACONE 1000 ML 

030769160 «30% FLACONE 50 ML 

030769172.- 30% FLACONE 100 ML 

030769184=30% FLACONE 250 ML 

030769196 - 30% FLACONE 500 ML 

030769208 - 30% FLACONE 1000 ML 

030769210 - 33% FLACONE 200 ML 

030769222 - "33% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 50 
ML 

030769234 - "33% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
100 ML 

030769246 - "33% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
250 ML 

030769259 - "33% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
500 ML 

030769261 - 33% FLACONE 1000 ML 

030769273 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 50 
ML 
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AIC N° 


030769285 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 


100 ML 


Serie generale - n. 185 


FLAGONE 


030769297 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE, 


250 ML 


030769309 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 


500 ML 


030769311 - 50% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 
030769323 - 50% FLACONE 1000 ML 
030769335 - 50% FLACONE 1500 ML 
030769347 - 70% FLACONE 50 ML 

030769350 - 70% FLACONE 100 ML 

030769362 - 70% FLACONE 250 ML 

030769374 - 70% FLACONE 500 ML 

030769386 - 70% 500 ML IN FLACONE 1000 ML 
030769398 - 70% FLACONE 1000 ML 
030769400 - 70% FLACONE 1500 ML 


030769412 - 5% 1 FIALA 10 ML 
030769424 - 5% 2 FIALE 10 ML 
030769436 - 5% 3 FIALE 10 ML 
030769448 - 5% 4 FIALE 10 ML 
030769451 - 5% 5 FIALE 10 ML 
030769463 - 5% 6 FIALE 10 ML 
030769475 - 5% 7 FIALE 10 ML 
030769487 - 5% 8 FIALE 10 ML 
030769499 - 5% 9 FIALE 10 ML 
030769501 - 5% 10 FIALE 10 ML 
030769513 - 5% 1 FIALA 20 ML 
030769525 - 5% 2 FIALE 20 ML 
030769537 - 5% 3 FIALE 20 ML 
030769549 - 5% 4 FIALE 20 ML 
030769552 - 5% 5 FIALE 20 ML 
030769564 - 5% 6 FIALE 20 ME 
030769576 - 5% 7 FIALE 20,ML 
030769588 - 5% 8 FIALE 20 ML 
030769590 - 5% 9 FIALE 20 ML 
030769602 - 5% 10 FIALE 20 ML 
030769614 - 10% FIALA 10 ML 
030789626 - 10% 2 FIALE 10 ML 
030769638 - 10%3 FIALE 10 ML 
030769640 - 10% 4 FIALE 10 ML 
030769653 410% 5 FIALE 10 ML 
030769665 - 10% 6 FIALE 10 ML 
030769677 -v10% 7 FIALE 10 ML 
030769689 10% 8 FIALE 10 ML 
030769691 - 10% 9 FIALE 10 ML 


030769703 - 10% 10 FIALE 10 ML 


030769715 - 10% FIALA 20 ML 

030769727 - 10% 2 FIALE 20 ML 
030769739 - 10% 3 FIALE 20 ML 
0307659741 - 10% 4 FIALE 20 ML 
030769754 - 10% 5 FIALE 20 ML 
030769766 - 10% 6 FIALE 20 ML 
030769778 - 10% 7 FIALE 20 ML 
030769780 - 10% 8 FIALE 20 ML 
030769792 - 10% 9 FIALE 20 ML 


030769804 - 10% 10 FIALE 20 ML 


030769816 - 20% FIALA 10 ML 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


AIC N° 


AIC N° 


030769828 - 20% 2 F 
030769830 - 20% 3 F 
030769342 - 20% 4 F 
030769855 - 20% 5 F 
030769867 - 20% 6 F 
030769879 - 20% 7 F 
030769881 - 20% &F 
030769393 - 20% 9 F 


ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 


030769905 - 20% 10 FIALE 10 ML 


030769917 - 33% 1F 
030769929 - 33% 2 F 
030769931 - 33% 3 F 
030769943 - 33% 4 F 
030769956 - 33% 5 F 
030769968 - 33% 6 F 
030769970 - 33% 7 F 
030769982 - 33% & F 
030769994 - 33% 9 F 


ALA 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 
ALE 5 ML 


GLUCOSIO FRESENIUS KABI ITALIA 


031943018 - 33% 10 FIALE 5 ML 


031943020 - 33% 1 F 
031943032 - 33% 2 F 
031943044 - 33% 3 F 
031943057 - 33% 4 F 
031943069 - 33% 5 F 
031943071 - 33% 6F 
031943083 - 33% 7 F 
031943095 - 33% 8 F 
031943107 - 33% 9 F 


ALA 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10 ML 
ALE 10ML 
ALE 10 ME 


031943119 - 33% 10 FIALE10 ML 
031943121 - 5% SACCA FLESSIBILE 50 ML (sospesa) 
031943133 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA 
FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 
031943145 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA 
FLESSIBILE 250 ML 
031943158 - "5%.SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA 
FRESSIBILE 500 ML 
031943160 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA"SACCA 
FLESSIBILE 1000 ML 
031943172 "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 250 ML 
031943184=""5% SWOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 500 ML 
031943196 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 1000 ML 
(sospesa) 
031943208 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA 
FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 
037943210 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA 
FLESSIBILE 1000 ML (sospesa) 
031943222 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE PLASTICA 500 ML 
031943234 - 20% SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 
031943246 - 20% CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML (sospesa) 
031943259 - 33% SACCA FLESSIBILE 1000 ML(sospesa) 
031943261 - 50% SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 
031943273 - 50% SAGGA FLESSIBILE 1000 ML (sospesa) 
031943285 - 5% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 
031943297 - 5% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 
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Confezione = AIC N° 031943309 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 5 FLACONI 

PLASTICA 10 ML (sospesa) 

031943311 - 10% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 

031943323 - 20% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 

031943335 - 20% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 

031943347 - 33% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 

031943350 - 33% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML (sospesa) 

031943362 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " SACGA 
FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

031943374 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA 
FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

031943386 - ""10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 
(sospesa) 

031943398 - "20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

031943400 - "20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

031943412 - "20%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 

031943424 - "20%" FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

031943436 - "33%" SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

031943448 - "33%" SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

031943451 - "33%" SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

031943463 - "33%" FLAGONE PLASTICA 250 ML\sospesa) 

031943475 - "33%" FLACONE PLASTICA 500,ML (sospesa) 

031943487 - "50%" SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

031943499 - "50%" FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

031943501 - "50%" FLACONE PLASTICA.500 ML (sospesa) 

031943513 - "50%" FLACONE PLASTIGA 17000 ML (sospesa) 

031943525 - "70%" SACCA FLESSIBIBE 500 ML (sospesa) 

031943537 - "70%" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 

031943549 - "70%" FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 

031943552 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) S0°ML (sospesa) 

031943564 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACGA),/100 ML (sospesa) 

031943576 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX 250 ML 
(sospesa) 

031943588 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX 500 ML 
(sospesa) 

031943590 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX 1000 ML 
(sospesa) 

031943602 - 55% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) 50 ML 

031943614» "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) 100 ML 

031943626) - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE "1 SACCA FREEFLEX DA 250 
ML 

031943638 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX DA 500 
ML 

031943640 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX DA 1000 
ML 

031943653 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) DA 50 ML (sospesa) 

031943665 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) DA 100 ML (sospesa) 

031943677 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX 250 ML 
(sospesa) 
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Confezione  AIC N° 031943689 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX 500 ML 

(sospesa) 

031943691 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FREEFLEX 1000 ML 
(sospesa) 

031943703 - " 50 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " SACCA IN PVG 3000 Mk 

031943715 - " 50 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " SACCA IN PVG 5000ML 

031943830 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI PP 250 Ml 

031943842 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI IN PP 500, ML 

031943855 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI IN PP\500 ML 

031943867 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 25 SACCHE 250 ML 

031943879 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 SACCHE 1000ML 

031943881 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 SACCHE FLEEFLEX 1000 
ML 

031943893 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 SACCHE/FLEEFLEX 1000 
ML 

031943905 - "50% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 SACCHE FLEEFLEX 1000 
ML 


Medicinale GLYCOPHOS 


Confezione = AIC N° 023883015 - "216 MG/ML CONCENTRATO PER S@LUZIONW PER INFUSIONE 
ENDOVENOSA" 10 FLACONCINI.20 ML (sospesa) 


Medicinale IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione — AIC N° 030762013 - FLACONE 100 ML 
030762025 - FLACONE 250 ML 
030762037 - FLACONE 500 ML 
030762049 - FLACONE 1000 ML 


Medicinale INFRAMIN 


Confezione = AIC N° 029167018 - "35,3% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 100 ML (sospesa) 
029167020 - "5,3% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 250 ML 
029167032 - "5,3% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 
029167044 - "5,3% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 
(sospesa) 
029167057 -/15,3 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " 24 FLACONI DA 250 ML 
0291670694." 5,3 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI DA 500 ML 


Medicinale INTRALIPID 

Confezione  AIC N° 024385104 - “10 G/100 ML EMULSIONE PER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 
024385116 - nu ML EMULSIONE PER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 
024385128 - SATO ML EMULSIONE PER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 
024385130 - une ioî ML EMULSIONE PER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 
024385142 - 20 rico ML EMULSIONE PER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 


20 — 
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Confezione  AIC N° 024385155 - "30 G/100 ML EMULSIONE PER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 
250 ML (sospesa) 
024385167 - "30 G/100 ML EMULSIONEPER INFUSIONE" SACCA PLASTICA 
333 ML 
024385179 - " 10% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 100 ML 
024385181 - " 10% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
024385193 - " 20% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 100 ML 
024385205 - " 20% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250 ML 
024385217 - " 20% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
024385229 - " 30% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250-ML 
024385231 - " 30% EMULSIONE PER INFUSIONE " FLACONE 333.Mb 
024385243 - "10 G/100 ML EMULSIONE PER INFUSIONE" 12 SACCHE 500 ML 
024385256 - "20 G/100 ML EMULSIONE PER INFUSIONE" 10 SAGCHE 250 ML 
024385268 - "30 G/100 ML EMULSIONE PER INFUSIONE" 10\SACCHE 333 ML 


Medicinale MAGNESIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione = AIC N° 031906011 - 0,5 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
031906023 - 0,5 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
031906035 - 5 GONTENTORI PLASTICA 10 ML'0,5MEQ/ML (sospesa) 
031906047 - 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 0,5MEG/ML (sospesa) 


Medicinale MANNITOLO E SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione — AIC N° 031387018 - 5% + 0,45% FLACONE 100 ML 
031387020 - 5% + 0,45% FLACONE 250 ML 
031387032 - 5% +0,45% FLACONE 500 ML 
031387044 - 5% + 0,45% FLACONE 1000 ML 


Medicinale MANNITOLO E SORBITOLO-\FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione = AIC N° 031920034 - "SOLUZIONE ENDOVESCICALE" SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
031920046 - "SOLUZIONE ENDOVESCICALE" SACCA FLESSIBILE 5000 ML 


Medicinale MANNITOLO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione — AIC N° — 030770010 -,"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE "FLACONE 50 ML 
0307700224."5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML 
030770034 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE "FLACONE 250 ML 
030770046... "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
030770059 - "5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 
030770061 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 50 ML 
030770073 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML 
030770085 - " 10% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250 ML 
030770097 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
030770109 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE"FLACONE 1000 ML 
030770111 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 50 ML 
030770123 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 100 ML 
030770135 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML 
030770147 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 500 ML 
030770150 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 
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030770162 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 250 ML 


(sospesa) 


030770174 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE"SACCA FLESSIBILE 500 ML 


(sospesa) 

030770186 - "5% SOLUZIONE PERI 
(sospesa) 

030770198 - "5% SOLUZIONE PERI 
(sospesa) 

030770200 - "5% SOLUZIONE PER I 
(sospesa) 

030770212 - "5% SOLUZIONE PERI 
(sospesa) 

030770224 - "5% SOLUZIONE PER I 
(sospesa) 

030770236 - "5% SOLUZIONE PERI 
(sospesa) 


NFU 


NFU 


NFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 100 Mb 


SIONE" SACCA FLESSIBILE 250"ML 


SIONE" SACCA FLESSIBILE ‘500 ML 


NFUSIONE" SACCA FLESSIBILE/1.000 ML 


NFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 


NFUSIONE" FLACONE PRASTICA 500 ML 


030770248 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SAGCA FLESSIBILE 250 ML 


(sospesa) 


030770251 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA FLESSIBILE 500 ML 


(sospesa) 


030770263 - "10% SOLUZIONE PER INFU 


(sospesa) 


SIONE":SACCA FLESSIBILE 1.000 ML 


030770275 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 


(sospesa) 


030770287 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 


(sospesa) 


030770299 - "18% SOLUZIONE PERANFU 


(sospesa) 


SIONE" SACCA FLESSIBILE 1.000 ML 


030770301 - "18% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 


(sospesa) 


030770313 - "18% SOLUZIONE-»PER INFUSIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 


(sospesa) 


030770325 - "10% SOLUZIONE PER INFUSIONE " 24 FLACONI IN VETRO 250 


ML 


030770337 - " 10 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI IN VETRO 500 


ML 


030770349 - " 18% SOLUZIONE PER INFUSIONE " 49 FLACONI IN VETRO 100 


ML 


030770352 - " 18% SOLUZIONE PER INFUSIONE " 24 FLACONI IN VETRO 250 


ML 


030770364 -" 18)% SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI IN VETRO 500 


ML 


PARENTAMIN 


025989031 - |V 1 FLACONE 250 ML 10 % 
025989043 - |V 1 FLACONE 500 ML 10 % 
025989056 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI 250 ML 
025989068 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE” 20 FLACONI 500 ML 


PEDITRACE 


029284015 - "BONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 10 


FLACONCINI DA 10 M 


È 
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Medicinale PLANDER 


Confezione. AIC N° 022501011 - "30 G SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 
022501035 - R IV FL 500 ML 
022501050 - "40.000-50 G/500 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 
500 ML 
022501062 - "70.000-30 G/500 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 
500 ML 


Medicinale POTASSIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AIC N° 031909017 - 2 MEQ/ML 10 F 10 ML 
031909029 - 2 MEQ/ML 100 F 10 ML 
031909031 - 3 MEQ/ML 10 F 10 ML 
031909043 - 3 MEQ/ML 100 F_ 10 ML 
031909056 - 3 MEQ/ML 20 F 30 ML 
031909068 - 3MEQ/ML FIALA 30 ML 
031909070 - 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML 
031909082 - 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML (sospesa) 
031909094 - 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3ME@/ML (sospesa) 
031909106 - 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 3MEQ/ML (sospesa) 
031909118 - 3 MEQ/ML FLACONE 30 ML (sospesa) 
031909120 - " 2 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 

60 STRIP DA 5 FIALE DA 10 ML 


Medicinale POTASSIO FOSFATO FRESENIUS KARI ITALIA 


Confezione  AIC N° 031910019 - 2 MEQ/ML 10 FIALE(10 ML 
031910021 - 2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
031910033 - 2 MEQ/ML 1 FIALA30 ML 
031910045 - 2 MEG/ML 20 EIALE 30 ML 
031910058 - 5 CONTENIT@RI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML 
031910060 - 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML (sospesa) 
031910072 - " 2 MEQ/ML SONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 
60 STRIP _DA 5 FIALE DA 10 ML 


Medicinale POTASSIO LATTATO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AICN° 031911011 - 2 MEG/ML 10 FIALE 10 ML 
031911023 - 2MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
031911035 -.5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML 
031911047 +6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 2MEQ/ML (sospesa) 
031911050 - " 2 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 
60 STRIP DA 5 FIALE DA 10 ML 


Medicinale RINGER ACETATO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AICN° 030772014 - FLACONE 50 ML 
030772026 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 100 ML 
030772038 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 ML 
030772040 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML 
030772053 - FLACONE 1000 ML 


MS 
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030772065 - SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

030772077 - SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030772089 - SACCA FLESSIBILE 1000 ML (sospesa) 

030772091 - CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML 

030772103 - SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

030772115 - FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

030772127 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 20 FLACONI*500 


ML 


030772139 - " SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 24 FLACONI 500 


ML 


RINGER LATTATO FRESENIUS KABI ITALIA 


030773016 - "SOLUZIONE PER INF 
030773028 - "SOLUZIONE PER INF 
030773030 - "SOLUZIONE PER INF 
030773042 - "SOLUZIONE PER INF 
030773055 - "SOLUZIONE PER INF 
030773067 - "SOLUZIONE PER INF 
(sospesa) 
030773079 - "SOLUZIONE PER INF 
(sospesa) 
030773081 - "SOLUZIONE PER INF 
030773093 - "SOLUZIONE PER INF 
(sospesa) 
030773105 - "SOLUZIONE PER INF 
(sospesa) 
030773117 - "SOLUZIONE PER INF 
(sospesa) 
030773129 - "SOLUZIONE PER INF 


USIONE" FLACONE 50 ML 

USIONE" FLACONE 100 ML 

USIONE" FLACONE,.250 ML 

USIONE" FLACONE 500 ML 

USIONE" FLACONE,1000 ML 
USIONE" SAGGA FLESSIBILE 500 ML 


USIONE" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 


USIONE" FLACONE PLASTICA 500 ML 
USIONE"“, SACCA FLESSIBILE 100 ML 


USIONE" SACCA FLESSIBILE 250 ML 
USIONE" FLACONE PLASTICA 250 ML 


USIONE" SACCA FREEFLEX (CON 


SOVRASACCA) DA 50 ML (sospesa) 


030773131 - "SOLUZIONE /PER'INF 


USIONE" SACCA FREEFLEX (CON 


SOVRASACGA)YDA 100 ML (sospesa) 


030773143 - "SOLUZIONE, PER INF 
DA 250 ML'(sospesa) 
030773156 - "SOLUZIONE PER INF 
DA 500 ML (sospesa) 
030773168 - "SOLUZIONE PER INF 


DA*1000 ML (sospesa) 


030773170 - “SOLUZIONE PER INF 
030773182-=“SOLUZIONE PER INF 
030773194) "SOLUZIONE PER INF 


SIFRAMIN 


029165014 - "SOLUZIONE PER INF 
029165026 - "SOLUZIONE PER INF 
029165038 - "SOLUZIONE PER INF 
029165040 - "SOLUZIONE PER INF 


USIONE" SACCA FLESSIBILE FREEFLEX 
USIONE" SACCA FLESSIBILE FREEFLEX 
USIONE" SACCA FLESSIBILE FREEFLEX 
USIONE" 24 FLACONI PP 500 ML 


USIONE" 20 FLACONI IN VETRO 500 ML 
USIONE" 10 SACCHE FLEEFLEX 1000 ML 


USIONE" 1 FLACONE 100 ML (sospesa) 
USIONE"1 FLACONE 250 ML (sospesa) 

USIONE"1 FLACONE 500 ML 

USIONE"1 FLACONE 1000 ML (sospesa) 


029165053 - "4 % SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 


__ 24. 


Serie generale - n. 185 


10-8-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 185 


Medicinale SINTAMIN 


Confezione = AIC N° — 029169012 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML (sospesa) 
029169024 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML 
029169036 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 
029169048 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 
029169051 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE " SACCA 5000 ML 
029169063 - "SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI 250 ML 


Medicinale SINTAMIN HEPA 


Confezione = AIC N° — 029168010 - "8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 100 ML (sospesa) 
029168022 - "8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 250 ML (sospesa) 
029168034 - "8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE ‘500 ML 
029168046 - "8% SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML (sospesa) 
029168059 - “ SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 


Medicinale SODIO BICARBONATO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione AICN° 030774018 - "1,4% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 

50 ML 

030774020 - "1,4% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
100 ML 

030774032 - "1,4% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
250 ML 

030774044 - "1,4% SOLUZIONE PERINFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 
500 ML 

030774057 - 1,4% FLACONE 1000 ML 

030774069 - 5% FLACONE 50.ML 

030774071 - 5% FLACONE,100 ML 

030774083 - 5% FLACONE 250 ML 

030774095 - 5% FLACONE*500 ML 

030774107 - 5% FLACONE 1000 ML 

030774119 - 7,5% FLACONE 50 ML 

030774121 - 7,5% FLACONE 100 ML 

030774133 - 7,5% FLACONE 250 ML 

030774145 - 7,5% FLACONE 500 ML 

030774158 - 7:5%,FLACONE 1000 ML 

030774160 «84% FLACONE 50 ML 

030774172 >8,4% FLACONE 100 ML 

030774184.-.8,4% FLACONE 250 ML 

030774196» 8,4% FLACONE 500 ML 

030774208 - 8,4% FLACONE 1000 ML 

030774210 - 1 MEG/ML 10 FIALE 10 ML 

030%74222 - 1 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 

030774234 - "1 MEG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 CONTENITORI 
PLASTICA 10 ML (sospesa) 

030774246 - "1 MEQ/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 6 CONTENITORI 
PLASTICA 10 ML (sospesa) 

030774259 - 1,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

030774261 - 1,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

030774273 - 1,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030774285 - 1,4% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 

030774297 - 1,4% FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

030774309 - 1,4% FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 


__ 25 — 
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030774311 - 5% SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

030774323 - 5% SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

030774335 - 5% SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030774347 - 5% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 

030774350 - 5% FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

030774362 - 5% FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 

030774374 - 7,5% SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

030774386 - 7,5% SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

030774398 - 7,5% SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030774400 - 7,5% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 

030774412 - 7,5% FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

030774424 - 7,5% FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 

030774436 - 3,4% SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

030774448 - 8,4% SACCA FLESSIBILE 250 ML (sospesa) 

030774451 - 8,4% SACCA FLESSIBILE 500 ML (sospesa) 

030774463 - 8,4% SACCA FLESSIBILE 1.000 ML (sospesa) 

030774475 - 8,4% FLACONE PLASTICA 250 ML (sospesa) 

030774487 - 8,4% FLACONE PLASTICA 500 ML (sospesa) 

030774499 - " 1,4 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 24 
FLACONI 250 ML 

030774501 - " 1,4 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 20 
FLACONI 500 ML 


SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA ITALIA 


030775011 - 0,9% FLACONE 50 ML 

030775023 - "0,9% SOLUZIONE PERJNFUSIONE" FLACONE 100 ML 
030775035 - "0,9% SOLUZIONE PER€ÉINFUSIONE" FLACONE 250 ML 
030775047 - "0,9% SOLUZIONE RER INFUSIONE" FLACONE 500 ML 
030775050 - 0,9% FLACONE 1000 ML 

030775062 - 0,9% FLACONE 2000,/ML 

030775074 - 0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 3000 ML 

030775086 - 0,9% PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML 

030775098 - 3% FLACONE,50 ML 
030775100 - 3% FLACONE 100 ML 
030775112 - 3% FLACONE 250 ML 
030775124 - 3% FLACONE 500 ML 
030775136 - 3% FLACONE 1000 ML 
030775148 - 3%-FRACONE 2000 ML 
030775151 - 5%FLACONE 50 ML 
030775163 -/5% FLACONE 100 ML 
0307751754 5%"FLACONE 250 ML 
030775187 - 5% FLACONE 500 ML 
030775199 - 5% FLACONE 1000 ML 
030775201 - 5% FLACONE 2000 ML 
0307752713 - 2 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
030775225 - 2 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
030775237 - 2 MEQ/ML FIALA 30 ML 
030775249 - 2 MEQ/ML 20 FIALE 30 ML 
030775252 - 3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
030775264 - 3 MEQ/ML 100 FIALE 10 ML 
030775276 - 3 MEQ/ML FIALA 30 ML 
030775288 - 3 MEG/ML 20 FIALE 30 ML 
030775290 - 0,9% FIALA 2 ML 
030775302 - 0,9% 2 FIALE 2 ML 
030775314 - 0,9% 3 FIALE 2 ML 
030775326 - 0,9% 4 FIALE 2 ML 
030775338 - 0,9% 5 FIALE 2 ML 
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030775340 - 0,9% 6 FIALE 2 ML 

030775353 - 0,9% 7 FIALE 2 ML 

030775365 - 0,9% 8 FIALE 2 ML 

030775377 - 0,9% 9 FIALE 2 ML 

030775389 - 0,9% 10 FIALE 2 ML 

030775391 - 0,9% FIALA 5 ML 

030775403 - 0,9% 2 FIALE 5 ML 

030775415 - 0,9% 3 FIALE 5 ML 

030775427 - 0,9% 4 FIALE 5 ML 

030775439 - 0,9% 5 FIALE 5 ML 

030775441 - 0,9% 6 FIALE 5 ML 

030775454 - 0,9% 7 FIALE 5 ML 

030775466 - 0,9% 8 FIALE 5 ML 

030775478 - 0,9% 9 FIALE 5 ML 

030775480 - 0,9% 10 FIALE 5 ML 

030775492 - 0,9% FIALA 10 ML 

030775504 - 0,9% 2 FIALE 10 ML 

030775516 - 0,9% 3 FIALE 10 ML 

030775528 - 0,9% 4 FIALE 10 ML 

030775530 - 0,9% 5 FIALE 10 ML 

030775542 - 0,9% 6 FIALE 10 ML 

030775555 - 0,9% 7 FIALE 10 ML 

030775567 - 0,9% 8 FIALE 10 ML 

030775579 - 0,9% 9 FIALE 10 ML 

030775581 - 0,9% 10 FIALE 10 ML 

030775593 - 0,9% FIALA 20 ML 

030775605 - 0,9% 2 FIALE 20ML 

030775617 - 0,9% 3 FIALE.20%ML 

030775629 - 0,9% 4 FIALE 20ML 

030775631 - 0,9% 5 FIALE 20 ML 

030775643 - 0,9% 6 FIALE/20 ML 

030775656 - 0,9% 7 FIALE 20 ML 

030775668 - 0,9% FIALE 20 ML 

030775670 - 0,9%9 FIALE 20 ML 

030775682 - 0,9% 10 FIALE 20 ML 

030775694 - 0,9% CONTENITORE PLASTICA 2 ML 
030775706 - 09% 2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030775718 - 0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 2 M 
030775720*»,0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030775%32)- 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030775744 - 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030775757 - 0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030775769 - 0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030/75771 - 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 2 M 
030775783 - 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
030775795 - 0,9% CONTENITORE PLASTICA 5 ML 
030775807 - 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775819 - 0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775821 - 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775833 - 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775845 - 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775858 - 0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775860 - 0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775872 - 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775884 - 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
030775896 - 0,9% CONTENITORE PLASTICA 10 ML 
030775908 - 0,9% 2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
030775910 - 0,9% 3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
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030775922 - 0,9% 4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
030775934 - 0,9% 5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
030775946 - 0,9% 6 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
030775959 - 0,9% 7 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
030775961 - 0,9% 8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
030775973 - 0,9% 9 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 


030775985 - 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 


030775997 - 0,9% CONTENITORE PLASTICA 20 ML 


SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA 
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035725011 - " 0,9 G/ 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 24 
FLACONI IN VETRO 250 ML 
035725023 - " 0,9 G/ 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " 49 
FLACONI IN VETRO 100 ML 
035725035 - " 0,9 G/ 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE-ENDOVENOSA " 20 
FLACONI IN VETRO 500 ML 
035725100 - " 2 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 
60 STRIP DA 5 FIALE DA 10 ML 
035725112 - "0,9 % SOLVENTE PER USO PARENTERALE" 60 STRIP DA 5 
FIALE DA 10 ML 
035725124 - "0,9 % SOLVENTE PER USO PARENTERALE" 60 STRIP DA 5 
FIALE DA 5 ML 


SODIO CLORURO FRESENIUS KABHTALIA 


031967019 - 0,9% 2 CONTENITOR 
031967021 - 0,9% 3 CONTENITOR 
031967033 - 0,9% 4 CONTENITOR 
031967045 - 0,9% 5 CONTENIFOR 
031967058 - 0,9% 6 CONTENITOR 
031967060 - 0,9% 7 CONTENITOR 
031967072 - 0,9% 8 CONTENITOR 
031967084 - 0,9% 9 CONTENITOR 


031967096 - 0,9% 10 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 


PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 
PLASTICA 20 ML 


031967108 - "2MEQ/ML SOLUZIONE INIETTABILE"5 FLACONI PLASTICA 10 ML 
031967110 - "2MEQ/ML SOLUZIONE INIETTABILE"6 FLACONI PLASTICA 10 ML 
(sospesa) 
031967122 - "8 MEQ/ML SOLUZIONE INIETTABILE"5 FLACONI PLASTICA 10 
Mb (sospesa) 
031967134 - "8 MEQ/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FLACONI PLASTICA 10 
ML (sospesa) 


SODIO:CLORURO FRSENIUS KABI ITALIA 


034938018 - 20 
031938020 - 20 
031938032 - 20 
031938044 - 20 
031938057 - 20 
031938069 - 20 
031938071 - 20 
031938083 - 20 
031938095 - 20 
031938107 - 20 


MG/1ML FIALA 1 M 
MG/ML 2 FIALE 1 
MG/1ML 3 FIALE 1 
MG/1ML 4 FIALE 1 
MG/1ML 5 FIALE 1 
MG/1ML 6 FIALE 1 
MG/1ML 7 FIALE 1 
MG/1ML 8 FIALE 1 


MG/1ML 9 FIALE 1 
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Confezione  AIC N° 031938119 - "0,9 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 

SACCA FLESSIBILE 50 ML (sospesa) 

031938121 - "0,9 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 
SACCA FLESSIBILE 100 ML (sospesa) 

031938133 - "0,96/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 
SACCA FLESSIBILE 250 ML 

031938145 - "0,96G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA! 
SACCA FLESSIBILE 500 ML 

031938158 - "0,9 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 
SACCA FLESSIBILE 1000 ML 

031938160 - "0,9 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE 250ML 

031938172 - "0,9 % SOLUZIONE PER INFUSIONE " FLACONE.500,ML 

031938184 - "0,9 % SOLUZIONE PER INFUSIONE" FLACONE 1000 ML 

031938196 - 0,9% SACCA FLESSIBILE 1000 ML PER IRRIGAZIONI (sospesa) 

031938208 - 0,9% SACCA FLESSIBILE 2000 ML PER IRRIGAZIONI (sospesa) 

031938210 - 0,9% SACCA FLESSIBILE 3000 ML PER IRRIGAZIONI (sospesa) 

031938222 - 0,9% SACCA FLESSIBILE 5000 ML PER IRRIGAZIONI (sospesa) 

031938234 - 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLAST 3900 ML PER IRRIG 
(sospesa) 

031938246 - 0,9% CONTENITORE RIGIDO PLAS7.5900 ML PER IRRIG 
(sospesa) 

031938259 - "0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) DA 50 ML 

031938261 - "0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX (CON 
SOVRASACCA) DA 100 ML 

031938273 - "0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX DA 
250 ML 

031938285 - "0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX DA 
500 ML 

031938297 - "0,9% SOLUZIONE/PER'INFUSIONE" 1 SACCA FREEFLEX DA 
1000 ML 

031938309 - "0,9% SOLUZIONE/PER INFUSIONE" 1 FLACONE DI POLIETILENE 
DA 100 ML (sospesa) 

031938374 - "0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 SACCHE FLEEFLEX 1000 
ML 


Medicinale SOLAMIN 


Confezione = AIC N° 023081019 - IV/ISELACONE 250 ML 5% (sospesa) 
023081021 - |Vai FLACONE 500 ML 5% 
023081033 AIV 1 FLACONE 1000 ML 5% (sospesa) 
023081045> "FORTE"IV 1 FLAC. 250 ML 7,5% 
023081058*,"FORTE"IV 1 FLAC. 500 ML 7,5% 
023081060 - "FORTE"IV 1 FLAC. 1000 ML 7,5% (sospesa) 
023031096 - "5 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 
023081108 - "7,5 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 24 FLACONI 250 ML 
023081110 - "7,5 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONI 500 ML 


Medicinale SOLPLEX 40 


Confezione AIS& Nî © 024972010 - 1 FLACONE SOL FIS 500 ML (sospesa) 
024972022 - 1 FLACONE SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML (sospesa) 
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Medicinale SOLPLEX 70 


Confezione AIC N° 024973012 - 1 FLACONE SOL FIS 500 ML 6% (sospesa) 
024973024 - 1 FLACONE SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML (sospesa) 


Medicinale SOLUVIT 

Confezione  AIC N° 027984018 - "POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 10 FLACONGINI 
DA 10 ML 

Medicinale TAMPONE FOSFATO FRESENIUS KABI ITALIA 


Confezione  AIC N° 030778017 - PH 6.8 FLACONE 100 ML 
030778029 - PH 6.8 FLACONE 250 ML 
030778031 - PH 7.0 FLACONE 100 ML 
030778043 - PH 7.0 FLACONE 250 ML 
030778056 - PH 8.0 FLACONE 100 ML 
030778068 - PH 8.0 FLACONE 250 ML 


Medicinale VITALIPID 


Confezione  AIC N° 027983016 - "ADULTI CONCENTRATO PER EMULSIONE PER INFUSIONE" 10 
FIALE 10 ML 
027983028 - "BAMBINI CONCENTRATO PERNEMULSIONE PER INFUSIONE" 
10 FIALE 10 ML 


Sono ora trasferite alla società: 


FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. (codice fiscale 03524050238) con sede legale e domicilio fiscale in VIA 
CAMAGRE, 41, 37063 - ISOLA DELLA SCALA - VERONA. 


Con conseguente variazione delle denominazioni sopra indicate in: 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FKI 

ANTICOAGULANTE ACD FKI 

ANTICOAGULANTE CPD FKI 

CALCIO E MAGNESIO CLORURO FKi 

ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO FKI 
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO FKI 

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO FKI 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO FKI 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO FKI 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO FKI 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7,4 CON SODIO GLUCONATO FKI 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA FKI 

ELETTROLITICA‘ EQUILIBRATA GASTRICA FKI 

ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA FKI 

ELETTROLITICA REIDRATANTE FKI 
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ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO FKI 
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO FKI 
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO FKI 
ELETTROLITICA SELETTIVA FKI 

GLICEROLO CON SODIO CLORURO FKI 

GLICINA FKI 

GLICINA CON MANNITOLO FKI 

GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI 
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO FKI 

GLUCOSIO FKI 

IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI 
MAGNESIO CLORURO FKI 

MANNITOLO E SODIO CLORURO FKI 

MANNITOLO E SORBITOLO FKI 

MANNITOLO FKI 

POTASSIO CLORURO FKI 

POTASSIO FOSFATO FKI 

POTASSIO LATTATO FKI 

RINGER ACETATO FKI 

RINGER LATTATO FKI 

SODIO BICARBONATO FKI 

SODIO CLORURO FKI 

SODIO CLORURO FKI 

TAMPONE FOSFATO FKI 
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| lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data 


di scadenza indicata in etichetta. 


La presente determinazione ha effetto daltgiorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella 


Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


06A07362 


AUGUSTA IANNINI, direttore 


FRANCESCO NOCITA, redattore 


(G603143/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Tipo A_ Abbonamentoai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 219,04 - annuale € 400,00 
(di cui spese di spedizione € 109,52, -\.semestrale € 220,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 
(di cui spese di spedizione € 108,57, - annuale € 285,00 
(di cui spese di spedizione € 54,28 - semestrale € 155,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 
(di cui spese di spedizione € 19,29, - annuale € 68,00 
(di cui spese di spedizione € 9,64 - semestrale € 43,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27, - annuale € 168,00 
(di cui spese di spedizione € 20,63, - semestrale € 91,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31 - annuale € 65,00 
(di cui spese di spedizione € 7,65, - semestrale € 40,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubblithe amministrazioni: 
(di cui spese di spedizione € 50,02, - annuale € 167,00 
(di cui spese di spedizione € 25,01 - semestrale € 90,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi tuttii supplementi ordinari, edai fascicoli delle quattro seriespeciali: 
(di cui spese di spedizione € 344,93, - annuale € 780,00 
(di cui spese di spedizione € 172,46, - semestrale € 412,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 
delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 234,45, - annuale € 652,00 
(di cui spese di spedizione € 117,22, - semestrale € 342,00 


N. 


L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 i/ versamento relativo al tipo\di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico, per materie anno 2005. 


BOLLETTINO DELLE ‘ESTRAZIONI 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00 


PREZZI DI, VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre. le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 
serie speciali (escluso concorsi); ogni”16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Conto Riassuntiv@del:Tesoro, prezzo unico € 6,00 
ILV.A. 4% a carico dell'Editore 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il (inserzioni) 
Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00 
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 190,00 
Abbonamento annuo”per regioni, province e comuni € 180,00 
Volume separato (oltre le spese di Spedizione) € 18,00 


ILV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di venditay.in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad/anni ‘precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamehti“annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


€ 2,00 
+45-410301060810&% 


